WACLAW HLAWATY 


straznik przy kolei Karola Ludwika 


przeżywszy lat 39, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnal 
w Panu dma 24 kwietnia 1888 r. 


troskana matka zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów na wyprowadzenie zwłok, które 
ię odbędzie we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu przy ulicy Długiej 


Nr. 50 wprost na cmentarz. 


